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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICE 
No. C3/ 17543 (1)/2013/ MCT. 20th November 2013. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the Pace maker ( Temporary ) 
Single Chamber - 1 No. required for CVTS Department, 
Medical College, Thiruvananthapuram. 

Tender should be superscribed as tender number 
- and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

Tender No. 227/2013. 
Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ): 

Original 7 420. 

Duplicate ? 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
26-12 -2013, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
27-12- 2013, 2.30 p. m. 


Opening date and time of tender - 27- 12 -2013, 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
(1 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 10 - 12 - 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

-- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
കാർഡിയോ വാസ് കു ലർ ആന്റ് തൊറാസിക് സർജറി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ പേസ്മേക്കർ ( ടെമ്പററി) 
സിംഗിൾ ചേമ്പർ - 1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 227/ 2013. 


7 . Should have transparent cover for parameter 

protection . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ -X 420. 


Should have shock and water - resistant 
housing . 


ശരിപ്പകർപ്പ് ? 210. 
ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 -12 - 2013, 3 മണി. 


9. Should have backup pacing during battery 

change . 


- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -12 -2013, 2.30 മണി. 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 12 - 2013 , 3 മണി. 


10. Should have Modes AOO , AAI, VOO , VII 
11. Should have pacing rate 40 - 180 ppm . 
12 . Should have fast pacing (Burst rate) of 80 -800 

ppm . 
13. Should have Pulse Amplitude of 0.1- 17V . 


14 . 


Should have sensitivity 1.0 - 20mV. 


Should have minimum battery backup > 200 hours. 


15. 
16. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ പ ത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മായ മണിയോർഡ്റു കൾ നിര സി ക്കു 
ന്ന താണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
10- 12 -2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Should have safety certificate from a competent 
authority CE / FDA ( US)/ STQC CB certificate / 
STOCS Certificate or valid detailed electrical and 
functional safety test report from ERTL . Copy of 
the certificate/ test report shall be produced 
along with the technical bid . 


TENDER SCHEDULE 


- 1. 


The period for which the rates to be in firm - One 
year. 


2 . 


TECHNICAL SPECIFICATIONS 


The rates should be inclusive of all taxes otherwise 
tender will be rejected without any notice and for 
free delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered. 


I. 


3 . 


- 4. 


Pacemaker ( Temporary ) - Single Chamber 
1. Should be a Single Chamber Pacemaker. 

( Temporary ) for bradycardia treatment before, 

during or after a surgery . 
2 . Stimulation burst and permanent stimulation 

should be available for high frequency 
stimulation . 


- 5. 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tender are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (whereever necessary ) nearly typed 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


6 . 


3. Should be compact and easy -to -operate 

device , particularly suitable for ermergency 
treatments. 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


4. Safety features , including automatic lead and 

battery check . 


Should have continuous monitoring of the 
battery voltage. 
Should give an acoustic signal in the event of 
lead malfunction . 


Earnest Money Deposits (one percentage) of the 
total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


6. 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected. 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the Tender. 
Tenders without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full 

Postal address of the Tenderers whereever 
necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the Tender Notification . 
17, Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours . 


14 


15, 


Tender Number - 6/ 2013 
Cost of tender form : 

Original 7 700 
- Duplicate X 400 
Last date of receipt of tender form — 15 -1 -2014 , 2 p. m . 

Intending tenderers may , on application to the 
Principal, Government Dental College Thiruvananthapuram - 11 
Pin - 695 011 , obtain requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance shown 
above , which is the price fixed for a form and which is not 
refundable , at any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Sale of tender forms will be closed at 3 p .m . 
on 14 - 1 - 2014 . Cheques , postage stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of forms, nor will the forms be 
sent by VPP. Duplicate tender forms, if required , will be 
issued by a cash remittance shown above per copy , 
tender forms will be sent, if required , by post on payment 
of an additional amount of 50 as postage charge in the 
form of money order. Last date of receipt of money order is 
4-1- 2014 at 3 p. m . 

-- തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലെ 
ഓറൽ ആന്റ് മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജറി വകുപ്പിലേക്ക് 
2013 - 14 വർഷം ടൈറ്റാനിയം മിനിസ്ട്രേറ്റ് ഫിക്സേഷൻ കിറ്റ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവ 

ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് 
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിൽ “ ടെൻഡർ നമ്പർ 6 / 2013 

ടൈറ്റാനിയം മിനിസ്ട്രേറ്റ് ഫിക്സേഷൻ കിറ്റ് യന്ത്രസാമഗ്രികൾ” 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 11, പിൻ - 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ച് തരേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
15 - 1 - 2014 ആണ്. താമ സിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 5 - 1 - 2014 - ന് 3.30 മണിക്ക് 
ദർഘാസ് നൽകി യ വ രു ടെ യോ , അവരുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 6 /2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ { 700. 

ശരിപ്പകർപ്പ് --{ 400. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 15 - 1- 2014, 2 മണി. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോ ളേജ്, തിരു വ ന ത പ രം - 11, 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും 
നിശ്ചിത ടെൻഡർ ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതു മാ ണ് . ടെൻഡർ 

ഫോ റ ത്തിനായുള്ള അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മുക ളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത 
- വില ഒടു ക്കേ ണ്ട തും അത് ഒരു കാര ണ വ ശാലും 

തിരികെ നല്കുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില്പന 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


| RE -TENDER NOTICE 


No.C2/4407/2013/DCT. 


27th November 2013. 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of Titanium 
Miniplate fixation Kit for the Oral & Maxillofacial 
Surgery departments of Government Dental College , 
Thiruvananthapuram for the year 2013 -2014 as detailed 
below . The envelopes containing the tender should 
bear the superscription “ Tender No.6 /2013 for the supply 
of " Titanium Miniplate Fixation Kit ” and should be 
addressed to “ The Principal, Government Dental College, 
Thiruvananthapuram- 11, Pin - 695 011 

Last date of receipt of tenders will be 15 -1 - 2014 , late 
tenders will not be accepted . The tenders will be opened 
at 3 . 30 pm on 15 - 1 - 2014 in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives, who may be 
present and at that time. 


14 - 1 - 2014 - ന് 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ 
സ്വീക രിക്കു ന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അ യ യ് ക്കു ന്ന തല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് 
ഓരോന്നിന്റെ യും വില മുക ളിൽ സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കു ന്ന 
തായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം 
പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണി ഓർഡർ മുഖേന സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
4 - 1 - 2014 - ന് 3 മണി ആയിരിക്കും. 


Government Dental College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


3. റൗണ്ട് 18 എം . എം . ഡയമീറ്റർ 10 ഗ്രാം ബോക്സ് 20 

- ബോക്സ്/ പായ്ക്കറ്റ്-1 പായ്ക്കറ്റ്. 
- ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ ? 1,051 ഓരോന്നിനും ഓഫീസിൽ 
നിന്നും 30 - 12 - 2013 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പത ങ്ങ ൾ തപാലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ( 40 അധികം 
മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പത ത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1-19651/2013/ എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
കവർസ്ലിപ്പ് എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടുകൂടി “ പിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ 
31- 12 - 2013, 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയക്കേ 
ണ്ട താ ണ്. നിശ്ചിത സമ യ ത്തിനുശേഷം ലഭി ക്കു ന്നതോ 
അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 31-12- 2013, 2 .30 - ന് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
- വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യ മാ ണ് . യാതൊരു കാര ണവും കാണിക്കാതെ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


TENDER NOTICES 


- (1) 
No, C1 / 19651 / 2013 / MCK . 


27th November 2013. 


( 2 ) 


No . C1/ 19652/ 2013 / MCK . 


28th November 2013. 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of following chemicals to Govt. Medical College , 
Kottayam . 

1. Square 22x22mm -10gm box — 20 box /pkt-40pkt. 

2 . Rectangular 22x50mm - 10gm box — 20 box/pkt-290 
pkt. 
- 3. Round 18mm diameter 10gm box- 20 box/pkt-1pkt . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of * 1, 051 each prescribed cost in cash or by Money 
Order till 30 -12 -2013 . No other modes of remittance will be 
entertained . Those who require tender forms by post , a 
sum of 1 40 will be added towards Postage Charges. 
Money Orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales . Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelopes as " Tender No . C1 /19651 / 13 / MCK for the 
purchase of cover slips for Pathology , addressed to “ The 
Principal, Government Medical College, Kottayam -8 ” should 
reach this office on or before 31 - 12 - 2013 , 1 p . m . the due 
date mentioned in the schedule. Tenders received late will 
not be entertained . The duly received tenders will be 
opened at 31 - 12 - 2013, 2 . 30 p . m . at the stipulated time in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 

-- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. 
1. സ്ക്വയർ 22 x 22 mm- 10 gm ബോക്സ് 20 ബോക്സ് / 

പായ്ക്കറ്റ്-4 പായ്ക്കറ്റ് 
2. റെക്സ്റ്റാം ഗിൾ 22 X 50mm- 10 gm ബോക് സ് 20 
-- ബോക്സ്/ പായ്ക്കറ്റ്- 290 പായ്ക്കറ്റ് 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of following equipments to Govt. Medical 

College, Kottayam . 
- 1. 75x25mm size Thickness 1 . 25 + 0 . 02 polished 

edges & lint free 50 slide/pkt-624 box . 
2. 75x25mm size Thickness 1. 35 + 0 .02 polished 

edges & lint free 50 slide/pkt- 2000 box . 
Tender forms can be had from this office on payment 
of 7 420 in cash or by Money Order till 30 - 12 - 2013. No 
other modes of remittance will be entertained . Those who 
require tender forms by post, a sum of 1 40 will be 
added towards Postage Charges. Money Orders should 
reach this office at least 10 days prior to the closing date 
of tender sales. Cost of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelop as " Tender No. C1 / 19652 / 13 / MCK for the 
purchase of Microslides addressed to " The Principal , 
Government Medical College , Kottayam- 8 should reach 
this office on or before 31 - 12 - 2013 , 1 p . m . Tenders 
received late will not be entertained. The duly received 
tenders will be opened at 31- 12 -2013 , 2 . 30 p . m . in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ക്ലീനിംഗ് സാധനങ്ങൾ വിതരണം/ റിപ്പയർ ചെയ്യു ന്ന തിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . 
1. 75 x 25 mm തിക്സസ് 1. 25 + 0.02 പോളീഷ് ഡ് 
- എഡ്ജസ് ലിന്റ് ഫീ 50 ഷെഡ് പായ്ക്കറ്റ്- 624 

പായ്ക്കറ്റ്. 
- 2. 75 X 25 mm തിക്സസ്1.35 + 0.02 പോളീഷ്ഡ് എഡ്ജസ് 

- ലിന്റ് ഫീ 50 ളെഡ്/ പായ്ക്കറ്റ്- 2000 പായ്ക്കറ്റ്. 
ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ ? 420 ഓഫീസിൽനിന്നും 30 - 12 - 2013 
വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ തപാലിൽ 
ആവശ്യമുള്ളവർ X 40 അധികം മണിയോർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1-19652/ 2013 / എം . സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
മൈക്രോ സെഡ്” എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
31 - 12 - 2013, 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ട 
താ ണ് . നിശ്ചിത സമ യ ത്തിനു ശേഷം ലഭി ക്കു ന്നതോ 
അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 31 - 12 - 2013, 2 .30 - ന് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യ മാ ണ് . യാതൊരു കാര ണവും കാണിക്കാതെ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എസ്4/ 7589/ 2013 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - 848. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 12 - 2013, 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 27 - 12 - 2013, 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 -12-2013, 
12 മണി. 


- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി- 30- 3 - 2014 . 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതു 
മായ മേൽ വി ലാസം - സൂപണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


Medical College Hospital , 
Kozhikode. 


| (Sd.) 
| Superintendent. 


TENDER NOTICE 


No. S3 /9892/2013/ HDS. 


27th November 2013 . 


Govt. Medical College, 
Gandhinagar, P. O . Kottayam . 


( Sd .) 
Principal. 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of following items to Government 
Medical College Hospital, Kozhikode. 


TENDER NOTICE 


| Tender No. and 

Name of Item 


Cost of 
tender form 


No. 


2 ,519 


No. S4/ 7589/ 2013 . 

29th October 2013 . 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of Cleaning materials to Medical College 
Hospital, Kozhikode . 

Superscription Tender Number — S4 /7589 /2013. 

Price of tender (in duplicate ) ST: Cash only/Money 
Order 7 848. 

- Date and time for receipt of tender -- 27 - 12 - 2013 at 
5 p . m . 

Date and time of close of sale of tender form 
26- 12 -2013 at 3 p. m . 

Date and time for opening of tender - 28- 12 -2013 at 
12 noon . 

Date up to which rates are to be firms— 30 -3 -2014 . 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 


1 S3/9892/2013 / HDS - 
| 1. Washing Machine 50Kg. - 1 
2. Hydro Extractor - 50Kg. - 1 
3. Drying Tumbler - - 50Kg. - 1 
4 . Water Tank — 5000 Litre — 1 

Estimate cost 7 8 , 75 ,000 
2 S3/ 10512/ 2013/ HDS 

Drying Tumbler -- 50Kg. - 1 
| Estimate cost - 3 ,50 ,000 


1, 031 


Superscription Tender Number should be specifically 
| noted as - S3 /9892/2013/ HDS. 

E , M. D . 1 %. 
| Price of tender (including Tax) ST (cash only/ Money 
order) - 2 ,519 & ? 1, 031 . 


TENDER NOTICE 
No. S4/ 14531/ 2013/ MCC. 

20th November 2013 . 


Date and time of close of sale of tender form 
6 -1 - 2014 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 7 - 1 -2014 at 
5 p , m . 

Date and time for opening of tender - 8 - 1 - 2014 at 
12 noon . 

Date up to which the rates are to be firm 
31 -10- 2014. 


Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital , Kozhikode-8. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്ന വ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Books to the Department of Central 
Library , Government Medical College , Kozhikode, 
Kerala, India. 

Superscription — Tender No. 54 / 14531/2013 /MCC for 
the Supply of Books to the Central Library . 

Estimated Cost 7 5,00,000. 
Cost of tender form X 1, 050. 

By post 7 1,100 . 
| Last date of sale of tender form - 2 -1 - 2014 . 

Last date and time of sale of tender form by 
post _ 27-12- 2013 . 


ടെട 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ 

- വിവരവും 


Last date and time of receipt of tender — 3 - 1 - 2014 , 
11 a . m . 


| Date and time of opening of tender - 3 - 1 - 2014, 
11. 30 a. m . 


up to which the rates are to be firm 


Date 
31- 3 - 2014. 


1 എസ്3 /9892/ 2013 /എച്ച്. ഡി .എസ്. - 

1. വാഷിംഗ് മെഷ്യൻ -50 കിലോ- 1 എണ്ണം 
2. ഹൈഡോഎക്സ്ട്രാക്റ്റർ 50 കിലോ - 1 എണ്ണം 
3. ഡയിംഗ് ടംബ്ലർ 50 കിലോ - 1 എണ്ണം 
4. വാട്ടർ ടാങ്ക് 5000 ലിറ്റർ - 1 എണ്ണം 

അടങ്കൽ തുക ? 8,75,000. 
2 എസ്3 / 10512 /2013/ എച്ച്. ഡി.എസ്. - 

ഡയിംഗ് ടംബ്ലർ 50 കിലോ- 1 എണ്ണം 

അടങ്കൽ തുക ? 3, 50, 000 
( സ്പെസിഫിക്കേഷനും നിബന്ധനകളും ടെണ്ടറിനോ 
ടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്) 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
ന മ്പ ർ - എ സ് 3 / 9 8 9 2 / 2 013 / എച്ച് . ഡി . എ സ് . എ ന്ന് 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം ) - 2,519 & X 1, 031. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 1- 2014 , 3 മണി. 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Government Medical College, 
Kozhikode, Kerala , India , Pin -673 008. 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, GovernmentMedical College , 
Kozhikode during working hours (Phone -0495 2350212). 
Tender should be superscribed with Tender Number as 
specified above. The tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 
Paper worth 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of 
the quoted price . Stamp Paper will be supplied to the firm 
outside Kerala, on request along with remittance of 1 150 
(3 100 towards the cost of stamp paper and 3 50 as 
incidental charge) by Money Order in favour of Principal, 
Government Medical College , Kozhikode. Specimen copy of 
the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , Loading, Unloading , Erection and Commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable. Cheque, Draft , Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- - 7 - 1- 2014 , വൈകുന്നേരം 5 മണി. 


-- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
8 - 1- 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 31- 10 - 2014. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


Medical College, 


( Sd.) 


Kozhikode. 


Superintendent. 


The tenders will be opened as detailed 
above. Belated tenders will not be accepted. 


- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty - Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC — Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


-- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതി നിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( ത ന ത് ) 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


5 . No advance payment will be made. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ 
ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിർമ്മാ താ ക ളിൽനിന്നോ അ വരുടെ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

-- മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്. 4 / 14531 / 13 | 
എംസിസി - സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്. 


2. ആവ ശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


അടങ്കൽ തുക - 5, 00 , 000. 


4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
( ചു രു ങ്ങി യത് 5 വർഷം) നിര ക്കു കൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 7 1, 050 . 


Office of the Government 

Medical College , 
Kozhikode - 8 . 


(Sd.) 
Principal. 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 27 -12-2013. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി - 2 - 1- 2014. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
3 - 1 - 2014. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതി 3- 1-2014 . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്ന 
തി നു മുള്ള മേൽവിലാസം പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവൃത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് 
( ഫോൺ: 0495 2350212). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്ര വ്യ ത്തോടുംകൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാത്യ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


